1- تعبير الطاقة الكهربائية : 
نعبر عن الطاقة الكهربائية 17 المستهلكة من«ظيرف/جتهاز كهربائي . يستهلك قدرة كهربائية 


2 ويشتغل لمدةزمنية ‏ . بالعلاقة"الشالية ٠:‏ 


+ 


2- وحدات الطاقة الكهزبائية : 


+ + 





) الجول ( الوحدة العالمية‎ )[( )۷( )١( 





ةعاس-طاوgلا‎ ) Wh) )W( )h( 





Wh ( )W( )(‏ ) الكيلوواط - ساعة 


لمزيد من التمارين و الشروحات زورواط : jami3dorosmaroc.com‏ 








٠: وصفه‎ -1 


مجمعة العداد 


+ 


0515Z KWh 


فرص العداد 


أ ا 


C =1.8 Wh/ tr 


عداد الطاقة الكهربائية 





يستعمل عدا الطافة الكوررائية » لتتجديه الطاقة الكيرنائية 5 المستيلة فى ترعيب 
E‏ 31 رلك حبذي العثر SN‏ 
الطريقة الأولى : 





KWh KWh KWh 


لعزيد عن التعارين و الشروحات زورو!ط : jami3dorosmaroc.com‏ 
ه الطريقة الثانية ٠‏ 





Wh tr Wh/ tr 


بحيث أن : 
7 132 : تمثل إشارة مجمعة العداد » عند نهاية فترة الإستهلاك . 
7 11 : تمثل إشارة مجمعة العداد » في بداية فترة الإستهلاك . 
N 7‏ : تمثل عدد دورات القرص المنجزة . 
”> € : تمثل تابتة العداد . 


تستهلك أجهزة التسخين أثناء اشتغالها طاقة ة كهربائية ۴ » فتحولها إلى طاقة حرارية (© 
وذلك بنسبة مئوية × . 
0 


0 








وعند ا 100 - 2 » ميتكؤرََ الطاقة المستهلكة 17 قد تحولت كليا إلى طاقة حرارية © ( 17 - 0 ) . 


أي أن ٠‏ 


ملحوظة 





ا ة الحرارية 00 المحررة من طرف جهاز التسخين بوحدة الكالوري ( 81© ) بحيث أن : 





لعزيد عن التعارين و الشروحات زورو!ط : jami3dorosmaroc.com‏ 


